28. Entropie-Temperatur-Diagramme fiir d. wichtigsten Zustandsanderungen.  139
Die Darstellung einer beliebigen polytropischen Zustandsanderung nach dem Gesetz
pvm — konst.
im Entropie-Temperatur-Diagramm ist demnach, wie diejenigen der Zustandsanderung bei konstantem Druck und Volumen, eine logarithmische Linie.
Die von einem bestimmten Punkt aus gezogenen Entropiekurven fiir be-liebige polytropische Anderungen unterscheiden sich. voneinander nur durch den Abszissen-, d. h. den EntropiemaBstab. Dieser ist am groBten, c = + oo, fiir die isothermische Anderung (m=l), daher wird die logarithmische Kurve zur wagrechten Geraden; am kleinsten ist der MaBstab, c = 0 mit m = k, fiir die adiabatische Anderung, daher wird die logarithmische Kurve zur senkrechten Geraden. In alien iibrigen Fallen wird die Zustandsanderung durch Kurven abgebildet, die um so flacher bzw. steiler verlaufen, und um so weniger von einer schragen Geraden abweichen, je naher die Zustandsanderung entweder dem isothermischen oder dem adiabatischen Falle liegt1).
Bei verhaltnismaBig kleinen Anderungen nach dem Gesetz pvm= konst., mit Werten von m zwischen 1 und 1,4, kann man daher die logarithmische Linie ange-nahert durch eine schrage Gerade ersetzen. Ihre Richtung ist die der Tangente an die Kurve im Anf angspunkt, deren Steigung gegen die S-Achse gleich dTjdS ist.
Wegen y>n— m ist die Projektion der Tangente an die S-Kurve auf die (.i JL       JL
jS-Achse gleich der spez. Warme c, wie aus der Ahnlichkeit des kleinen Dreiecks mit den Seiten dT und dS und des Dreiecks mit T und der Subtangente als Seiten folgt (Fig. 49); eine Beziehung, die iibrigens nicht nur fiir polytropische, sondern auch fiir jede andere Zustandsanderung gilt. Bei der Polytrope hat aber die Subtangente (c) fur jeden Kurvenpunkt den gleich en Wert, bei anderen Zustandsanderungen nicht.
Fiir zweiatomige Gase wird mit fe=l,4 fiir
w = l,35              1,3            1,25             1,2             1,1
Fig. 49.
m— -1           735'
daher z. B. fiir Luft mit ^ = 0,168
c = — 0,024    —0,056     —0,1008    —0,168    —0,504.
Da in der Entropietafel Kurven konstantcn Druckes vorhanden sind, so kann man sehr leioht eine beliebige, von einem gegebenen Punkt ausgehende Polytrope einrechnen. Meist werden des flachen Verlaufes wegen wenige Punkte (2 bis 3) geniigen.
Da sich die beiden Anderungen wie
Sm :Sp = C i Cp verhalten, so erhalt man mit dem Werte von c
x) Bei negativen Werten von c kehren die Kurven im Gegensatz zu Fig. 48 der T-Achse die konvexe Seite zu.
